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Eigenschaften und Dimensionierungsregeln 
zum praktischen Gebrauch 


von KONRAD BARTELS und BORIS OKLOBDZIJA 
156 Seiten - 103 Bilder ........ Ganzleinen 21,— DM 


Elektronik für den Fortschritt 


von Dipl.-Ing. WERNER SPARBIER 
292 Seiten im Großformat - 439 Bilder 


Elektrische Nachrichtentechnik 


von Dozent Dr.-Ing. HEINRICH SCHRODER 


Grundlagen, Theorie und Berechnung 
passiver Übertragungsnetzwerke 
392 Bilder - 7 Tab. - Ganzleinen 36,— DM 


Röhren und Transistoren mit ihren Anwendungen bei 
der Verstärkung, Gleichrichtung und Erzeugung von 
Sinusschwingungen 

603 Seiten - 411 Bilder - 14 Tob. - Ganzleinen 36,— DM 


Transistor-Schaltungstechnik 


von Herbert LENNARTZ und WERNER TAEGER 
254 Seiten » 284 Bilder - 4 Tab. - Ganzleinen 27,— DM 


Antennenanlagen für Rundfunk- und Fernsehempfang 


von Dr.-Ing. AUGUST FIEBRANZ 
235 Seiten - 165 Bilder - 22 Tab. - Ganzleinen 22,50 DM 


Prüfen - Messen - Abgleichen Fernsehempfänger-Service 


von WINFRIED KNOBLOCH 
108 Seiten - 39 Bilder - 4 Tab. - Ganzleinen 11,50 DM 


In Vorbereitung 


Transistoren bei höchsten Frequenzen 


Theorie und Schaltungspraxis von 
Diffusionstransistoren im VHF- und UHF-Bereich 


Kompendium der Photographie 


l. Band: 


Il. Band: 
Ill. Band: 


von ULRICH L. ROHDE 


von Dr. EDWIN MUTTER 

Die Grundlagen der Photographie 
Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage 

358 Seiten - 157 Bilder ........ Ganzleinen 27,50 DM 
Die Negativ-, Diapositiv- und Umkehrverfahren 

334 Seiten SWBUder wie Ganzleinen 27,50 DM 
Die Positivverfahren, ihre Technik und Anwendun 

304 Seiten AG'Bilder u. ce Ganzleinen 27,50 DM 


Wörterbuch der Photo-, Film- und Kinotechnik 


mit Randgebieten 


Englisch + Deutsch - Französisch 
von Dipl.-Ing. WOLFGANG GRAU 
663’ SElIEnt nes ia Ganzleinen 39,50 DM 


davon 176 farbig ...... Kunststoffeinband 32,50 DM Praxis der Schmalfilmvertonung 
n demonstriert an Siemens-Geräten 
Klangstruktur der Musik von PETER STÜBER 
224 Seiten - 140 Bilder ........ Ganzleinen 19,50 DM 52 Seiten+-,12 Bilder „....cume0 Broschiert &,— DM 
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